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GEACCEPTEERDE SLOOPMELDING, KOLONEL THOMSONLAAN 14 

- Kolonel Thomsonlaan 14, verwijderen van een schoorsteen op het dak van de bijkeuken, SM20167023, 
ingekomen 10 juni 2016. 


De melding is geaccepteerd op 1 augustus 2016. 


Op afspraak kunt u de melding komen inzien (tel: 14073) 
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